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INTRODUgAO 



A TECHNIP PORTUGAL, SA (ate 2001 denominada LUSOTECNA - Consultores Tecnicos 
Industrial's, SA), e uma empresa portuguesa de Consultoria, Engenharia e Gestao de 
Construcao, fundada em 1965 pelos Engenheiros Oh'vio Bento e Nobre da Costa, 
especializada na Prestacao de Servicos em actividades de Engenharia e de Arquitectura, para 
Instalacoes Industrials, Infraestruturas e Edificios. 

Desde 1989 que a empresa esta inserida no Grupo TECHNIP, de quern recebe todo o apoio 
tecnologico. 0 Grupo TECHNIP, com sede em Paris, tern 19.000 colaboradores em todo o 
mundo, urn volume de negocios anual de 4,7 mil milhoes de euros e accoes cotadas nas Bolsas 
de Paris e Nova lorque, e e uma das maiores Empresas de Engenharia e Construcao para as 
Industrias Petrolifera e Petroquimica. 

A TECHNIP PORTUGAL dispoe de elevada especializacao em Estudos e Projectos de 
Engenharia e Arquitectura, nas diferentes vertentes tecnicas, particularmente em: 

□ Engenharia de Processo (Qui'mico e Industrial), 

□ Engenharia Civil (Fundacoes, Estruturas, Aguas e Saneamento), 

□ Engenharia Mecanica (Equipamentos, Tubagens Industrials, AVAC), 

□ Engenharia Electrotecnica (Electricidade, Instrumentacao e Sistemas de Controlo). 

A TECHNIP PORTUGAL esta certificada pela Norma ISO 9001 :2000,desde Marco de 2002. 

A empresa possui urn sistema informatico, funcionando em rede, que integra todos os postos 
de trabalho, associado a urn sistema de correio electronico, e dispoe de urn site na Internet 
com informacao sobre as suas actividades, em www.technipportugal.com. 




No ano 2000, apos 35 anos no centro de Lisboa, a empresa instalou a sua sede em Alfragide 
(Amadora), num local de facil acesso, a partir da 2 a Circular / IC19 (No do Estado Maior da 
Forca Aerea, em direccao a Alfragide), ou da Autoestrada do Estoril (saida na direccao da 
Amadora), mantendo tambem instalacoes na Av a . Marques de Tomar, em Lisboa. 



Junto de determinados clientes, no ambito do desenvolvimento de actividades com caracter 
continuado, a TECHNIP PORTUGAL mantem nucleos permanentes com equipas tecnicas 
multidisciplinares. 
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CAMPOS DE 
ACTIVIDADE 



Tendo como referencias a intervencao na maior parte dos grandes projectos realizados em 
Portugal, a TECHNIP PORTUGAL tem desenvolvido as suas actividades, numa estrategia de 
diversificacao, principalmente nos seguintes sectores: 



INDUSTRIA E ENERGIA 

i- Petroufera, Petroquimica e Quimica 
4- Celulose e Papel 

4- ClMENTEIRA 
i- SlDERURGICA 
4- AUTOMOVEL 
4- MlNEIRA 

1 Vidro 

4- Agroalimentar 
4- Farmaceutica 
4- dlstribuicao de gas 
4- Centrais Termicas 



EDIFICIOS 

4- Industrial 
4- institucionais 
4- Administrativos 
4- comercio e servicos 
4- Saude 

4- turismo e hotelaria 



INFRA-ESTRUTURAS 

i- Ferroviarias 
4- Aeroportuarias 
4- portuarias 

i- CAPTACAO E DlSTRIBUICAO 
DE AGUA 

1- Saneamento Basico 



MEuros FACTURA^AO 
15 



10 
5 



2002 2003 2004 

PRODUgAO ANUAL (horas) 
250.000 
200.000 



150.000 
100.000 
50.000 



DlSTRIBUICAO POR SECTORES DE ACTIVIDADE 



100% 
75% 
50% 
25% 
0% 




□ Edificios e Infraestruturas 

□ Outros Sectores Industrial's 

□ Pasta e Papel 

□ Petroquimica 

■ Refina^ao de Petroleo, Gas 



2002 2003 2004 



2002 2003 2004 
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CAPACIDADES 
TECNICAS 



□ ESTUDOS DE VIABILIDADE 

□ ENGENHARIA DE PROCESSO 

□ ENGENHARIA DE BASE E DE DETALHE 

> Arquitectura 

• Pianos Directores 

• Estudos de Urbanizacoes 

• Edificios (ou Remodelacoes) *Obras Publicas / Industrial's 

• Paisagismo 

> INFRA-ESTRUTURAS 

• Terraplenagens 

• Servicos Afectados e Redes Enterradas 

• Arruamentos, Parques de Estacionamento 

• Redes de Aguas, Drenagens, Saneamento Basico 

• Redes de Distribuicao de Gas 

> FUNDAgOES E ESTRUTURAS 

• Topografia 

• Estudos Geologicos e Geotecnicos 

• Projectos de Fundacoes e Estruturas de Betao Armado 

• Projectos de Estruturas Metalicas 

• Projectos de Obras de Arte 

> INSTALACOES MECANICAS 

• Elaboracao de Lay-Outs, Flow-Sheets, "Pft/D's 

• Balancos Termicos e de Massa 

• Especificacao e Projecto de Equipamentos Mecanicos 

• Projectos de Redes de Tubagem 

• Projectos de Instalacoes de Aquecimento, Ventilacao 
e Ar Condicionado (AVAC) 

• Projectos de Instalacoes de Proteccao contra 
Incendios (agua e gas inerte) 

> Instalacoes Electricas e de Telecomunica^oes 

• Projectos para Fomecimento, Transformacao e 
Distribuicao de Energia 

• Projectos de Instalacoes de lluminacao, 
Tomadas e Forca Motriz 

• Projectos de Telecomunicacoes 

• Especificacao de Equipamentos Electromecanicos 

> I NSTRUMENTA^AO E AUTOAAATISMOS 

• Projectos de Instrumentacao 

• Projectos de Instalacoes de Automatismos e Controlo 

• Projectos de Gestao Integrada de Instalacoes Tecnicas 

• Informatica e Sistemas 

> Seguran^a Activa e Passiva 

• Projectos de Deteccao de Incendios 

• Projectos de Deteccao de Monoxido de Carbono 

• Projectos de Sistemas de Proteccao 
contra Intrusao, e de Sistemas Anti-roubo 

• Projectos de Seguranca 



□ LICENCIAMENTOS 

□ CONTRATOS «CHAVE-NA-MAO» 

□ PROCURA, INSPECgAO, EXPEDITING 

• Preparacao de Processos de Concurso 

• Comparacao Tecnico-comercial de 
Propostas e Parecer de Adjudicacao 

• Acompanhamento dos Fabricos e Fornecimentos 

• Verificacao dos Documentos Tecnicos 
provenientes dos Fornecedores 

□ GESTAO, COORDENAgAO, 
SUPERVISAO DA CONSTRUgAO 

• Coordenacao dos Trabalhos de Estaleiro 

• Controlo de Qualidade 

• Controlo de Quantidades e Avancos 

• Controlo de Custos 

• Gestao Financeira 

• Planeamento e Controlo de Prazos 
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CORPOS GERENTES E 
DIRECCAO 



Conselho de Administracao, com a seguinte composicao: 



Presidente: 


Jerome ILLOUZ 


Administrador Delegado: 


Jeronimo FARNOS 


Vogal: 


Patrick PICARD 


Vogal: 


Joao DOTTI 


Vogal: 


Alain MASCARIN 



Assembleia Geral, presidida por: Joao CAIADO GUERREIRO 
Director Geral: Fernando CARVALHO 

seguintes Directores de Departamentos e de 



A Equipa de Direccao e completada pelos 
Projectos: 

Manuel OLIVEIRA 
Joaquim LOUREN^O 
Orlando de ALMEIDA 
Gomes da CRUZ 
Mario SILVA 
Antonio FARRACHO 
OGANDO dos Santos 
LAMY Figueiras 
Jose LAFUENTE 
SOFIA OOM 
NUNO AAARIA 
M a JESUS Duarte 



Engenheiro Mecanico 
Engenheiro Electrotecnico 
Engenheiro Mecanico 
Engenheiro Mecanico 
Engenheiro Qui'mico 
Especialista Mecanico 
Engenheiro Mecanico 
Engenheiro Mecanico 
Arquitecto 
Engenheira Civil 
Engenheiro Mecanico 
Engenheira Qui'mica 



ESTRUTURA 
ORGANICA 



A TECHNIP PORTUGAL tern uma estrutura organica liderada por urn Administrador 
Delegado e urn Director Geral, que respondem perante o Conselho de Administracao, e 
que tern a seu cargo a gestao corrente da empresa, que inclui a coordenacao do 
funcionamento dos varios Servicos e Departamentos, conforme representado no 
Organigrama. 

Os Departamentos de Estudos sao da responsabilidade dos respectivos Directores, que 
dispoem de urn corpo tecnico principal distribuido por cada disciplina. 
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ADMINISTRADOR DELEGADO 
J. Farnos 



DIRECTOR GERAL 
F. Carvalho 



INFORMATICA 




J. Lourenco 





QU ALIDADE E FORMAgAO 
J. Nunes 






SEGURANf A, SAUDE e 
PREVENCAO DE RISCOS 
J. Nunes 






RECURSOS HUMANOS 
A. Nascimento 


FINANCEIRO e 
CONTABILIDADE 
M. Sabino 






JURIDICO 

A. Nascimento 


CONTROLO DE GESTAO 
E "REPORTING" 
F. Apolinario 







COMERCIAL 
& PROPOSTAS 
G. Cruz 



OPERATES 
PROJECTOS 
0. Almeida 



DPs / EPs 



PROCESSO 
M. Silva 



PROCESSO 
AMBIENTE 
SEG. INDUSTRIAL 



MECANICA 
M. Oliveira 



TUBAGEM 

EQUIPAMENTO 

AVAC 

CALDEIRARIA 



CIVIL 

M. Oliveira 



ESTRUTURAS 
SANEAMENTO 
INFRAESTRUT. 
ARQUITECTURA 



ELECTRICIDADE 
J. Lourenco 



ENERGIA 
COMUNICAgOES 



INSTRUMENTAL 
J. Lourenco 



INSTRUMENTAL 

AUTOMA^AO a 
CONTROLO 



PROCURA 
A. Farracho 



SUBCONTRATOS 



COMPRAS 
EXPEDITING 



CONSTRUgAO 
a MONTAGEM 
A. Farracho 



CONSTRUgAO 



INSPECgAO 
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RECURSOS HUMANOS 



0 principal activo da TECHNIP PORTUGAL 
reside na sua equipa humana, constituida 
por profissionais com ampla experiencia nas 
diferentes especialidades. 

Para alem dos seus proprios colaboradores, a 
TECHNIP PORTUGAL conta com o apoio de 
toda a estrutura do Grupo TECHNIP, que, 
com mais de 19.000 funcionarios espalhados 
pelo mundo, poe ao dispor dos seus clientes 
pessoal altamente especializado em cada 
sector de actividade. 

As capacidades da TECHNIP PORTUGAL sao 
fortalecidas pelas estreitas relacoes 
profissionais mantidas com agentes 
tecnologicos e cientificos, administracoes, 
grupos industrials, fabricantes de materials 
e equipamentos, grandes grupos financeiros, 
empresas construtoras e empreiteiros gerais, 
assegurando assim, urn profundo 
conhecimento de todos os elementos do 
mercado relacionados com os investimentos 
na modernizacao da industria, na producao 
e distribuicao de energia, infraestruturas, 
edificacao e construcao em geral. 

Nas referidas relacoes, a TECHNIP 
PORTUGAL mantem uma independencia 
total de interesses, estando unicamente 
orientada para a satisfacao das necessidades 
dos seus clientes e para urn continuo 
aperfeicoamento profissional. 

Na sua equipa a TECHNIP PORTUGAL conta 
com licenciados em Engenharia, 
Arquitectura, Economia e Direito, Tecnicos 
Especialistas formados na empresa, 
Projectistas, Desenhadores e Tecnicos 
Administrativos com grande capacidade e 
experiencia em: 



*DlRECgAO E COORDENA^AO DE PROJECTOS 

*LEGALIZAgOES E LlCENCIAMENTOS 

*PROCESSO E Tecnologias 

*Arquitectura e Urban ismo 

*fundagoes e estruturas 

*Aguas, Drenagem e Saneamento Basico 

*Equipamentos Mecanicos 

*tubagens 

*Climatiza^ao 

*Electricidade 

*COMUNICAgOES 

*lnstrumentacao e controlo 

*Gestao de Energia 

*Procura, iNSPEcgAo, Expediting 

*Gestao, Coordena^ao, Supervisao de Obras 

Da equipa de colaboradores da TECHNIP 
PORTUGAL, cerca de 55% sao licenciados e 
tecnicos especializados, como patenteado 
no grafico, em que e apresentada a 
reparticao dos Recursos Humanos por areas 
profissionais. 

A TECHNIP PORTUGAL conta ainda com urn 
conjunto de colaboradores exteriores, que, 
desenvolvendo as suas actividades sob a 
supervisao e controlo dos tecnicos e 
especialistas da TECHNIP PORTUGAL, 
garantem a concretizacao de meios e 
servicos complementares. 



Administrativos 
10% 



Projectistas, 
Desenhadores 
34% 



0) 



Engenheiros 

I 37% 

/ 



Arquitectos 

3% 



Especialistas 
15% 



Economistas 
1% 
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RECURSOS HUMANOS 



CIVIL PROCESSO MECANICA ELECTRICIDADE DIREC^AO COMPRAS SERVI^OS 

ESTRUTURAS TUBAGEM TELECOMUNICA^OES PROJECTOS CONSTRUgAO APOIO 

ARQUITECTURA AVAC INSTRUMENTA^AO COMERCIAL PLANEAMENTO 

INFORMATICA QUALIDADE CONTR. CUSTOS TOTAL 



ENGENHEIROS 


5 


8 


13 


14 


11 


1 




52 


ARQUITECTOS 


3 








1 






4 


ECONOMISTAS 












2 




2 


ESPECIALISTAS 






3 


8 




9 


2 


22 


PROJECTISTAS, 
DESENHADORES 


10 


1 


24 


13 








48 


ADMINISTRATIVOS 














14 


14 


NUMERO DE COLABORADORES = 142 


PRODUgAO AN UAL em 2004 = 202.000 h.H 



COLABORADORES POR ACTIVIDADE 




□ Civil / Estruturas / Arquitectura 

□ Processo 

□ Mecanica / Tubagem / AVAC 

□ Electricidade / lnstrumenta?ao / Telecom. / Informatica 

□ Direc?ao Projectos / Comercial / Qualidade 

■ Procura / Constru?ao / Planeamento / C. Custos 

■ Meios Apoio 
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RECURSOS 
INFORMATICOS 



A TECHNIP PORTUGAL tern instalado urn 
sistema informatico, funcionando em rede 
e integrando todos os postos de trabalho, 
com urn sistema de correio electronico 
utilizando o software Lotus Notes, 
organizado conforme se encontra 
representado no diagrama. 

Atraves de uma linha dedicada Equant, a 
TECHNIP PORTUGAL esta ligada a TECHNIP 
FRANCE e desta forma a todas as empresas 
doGrupo TECHNIP. 

A empresa dispoe tambem de urn sistema 
de Videoconferencia, permitindo reunioes 
com Clientes e com outros Centros de 
Actividades do Grupo. 



HARDWARE 



□ COMPUTADORES 

• Rede Informatica integrando cinco 
Servidores, Micro-Computadores e 
Portateis 


□ MEIOS AUXILIARES DE COPIA / IMPRESSAO 

• Copiadoras / Impressoras (A4, A3 e grandes formatos, ate AO) 

• Fotocopiadora de grande capacidade (90 paginas por minuto) 


SOFTWARE 


□ DESENHO 

AUTOCAD 2004 a LT 2004 

CAD PIPE (3D) 

LAND 

WISEIMAGE 

□ PLANEAMENTO 

MICROSOFT PROJECT 

□ SISTEAAAS OPERATIVOS 

WINDOWS XP/2003 

□ OFFICE AUTOMATION 

MICROSOFT OFFICE XP 
ADOBE ACROBATE 

□ CORREIO ELECTRONICO 

LOTUS DOMINO a NOTES 


□ CALCULO 

• Processo 

PRO II - Steady State, Flow sheeting, Process Optimisation 

• Mecanica 

ANSYS - Local Strain & Stress Analysis 
TRIFLEX, CAESAR II - Flexibility Stress Analysis 
HTRI - Heat Exchangers Design 

PIPENET (SUNRISE) - Pipenet Simulation and Surge Analysis 
REGIS - Gas pipe network, Underground piping 
OMNICAD - Fire fighting network 

• Civil 

SAP 2000 - Structural Design 
ROBOT - Structural Design 
RES 1 CAD - Sewerage network 

• Electricidade 

ETAP POWERSTATION - Selectivity and Networks 

• Instrumental 

INSTRUCALC - Flow Elements Calculation 
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Router 



INTERNET 



Switch 



Backup - Tape 
AutoLoader Server 



Proxy (Sambar) 




ADSL for HTTP 
Router Wall onl V Port 80 



Workstation 



43 



Scanner Laser Printer 



Printer 




Plotter 1 



TECHNIP PORTUGAL 

APRESENTACAO DA EMPRESA 
Pag. 9 



SISTEMA DE GARANTIA DE 
QUALIDADE 



De acordo com a pratica, ja anteriormente 
adoptada, de incorporar a Gestao da Qualidade 
no processo de execucao dos projectos, a 
Direccao da TECHNIP PORTUGAL decidiu, em 
Junho de 1999, desenvolver as iniciativas 
adequadas a formalizacao de urn Sistema de 
Gestao da Qualidade, que culminaram, em Marco 
de 2002, na obtencao, da certificacao da 
empresa, atribuida pelo BVQI, segundo a Norma 
NP EN ISO 9001:2000, para a globalidade do 
ambito da sua actividade: Gestao de Projectos, 
Engenharia, Procura e Construcao. 



HINISTERIO DAS OBRAS PU8UCAS, TH AN SPORT E5 E COMUNlCACOES 



> 

a 



CERTIFICADO DE QU ALIFICAC AO 
DE GESTOR GERAL DA QUALIDADE 
de empreendimentos da construcao 



Com baae na avallB^ao <fa SoccAo to insc^to c ClasBriica^Aa da Cornish 
dn iMjincG UL- QufllMdada LNKC, alrttuo a qyallfirafflo do GESTOR 
GERAL DA QUALIDADE do EmpraflrHSImwUM da C©restnj$*> i amprtaa 

TECHNIP PORTUGAL, 5. A. 

naa Berimes »t«i»oiiia * cteiaea 

Erflliclos • Monuments , d«s* a 

ViaaidaComunica^o eOhraBdffUrttanlEae** ■ tla-sse fl 

Obra* HldriulfcM — d»« 6 



A prasorto QUiinlicafJn 6 valida 28 da Ji*nt» to 2007 



Lrtbw, UN EC, 23 da Jutfio de 2005 



Corns**? da Man-ji dc Ouafdade LNEC 



1 Cartas Malins R.irr™s| 




DE QUALIDADE 
LNEC 



Comprovando o reconhecimento das 
capacidades da empresa no dominio das 
actividades do controlo da qualidade de 
empreendimentos, a TECHNIP PORTUGAL 
mantem, sucessivamente renovada, a 
Qualificacao de Gestor Geral da Qualidade de 
Empreendimentos da Construcao, atribuida 
pelo LNEC, nos termos do Decreto-Lei 
310/90, de 1 de Outubro, para as categorias 
e classes indicadas. 
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SEGURANQA E SAUDE 



Dada a especial atencao que este assunto merece a empresa, existe, no ambito 
interno da TECHNIP PORTUGAL, uma organizacao e urn sistema adequado a cobertura 
dos diferentes aspectos da Seguranca, Higiene e Saude, e Prevencao de Riscos no 
Trabalho, que abrange a actividade de todo o pessoal da empresa. 

Entre outros, importa destacar os seguintes aspectos: 

> Organizacao de Seguranca com Responsaveis e Recursos Proprios; 

> Manual's e Documentacao de Seguranca; 

> Formacao e Frequencia de Cursos Especificos; 

> Avaliacao de Riscos; 

> Implementacao de Medidas de Proteccao e Seguranca; 

> Inspeccoes Medicas Periodicas de todo o Pessoal. 



ORGANIZA0ES A QUE 
EST A ASSOCIADA 



A TECHNIP PORTUGAL, ou os seus Directores, sao membros ou estao inscritos nas 
seguintes Instituicoes: 

APPC - Associa^ao Portuguesa de Projectistas e Consultores 

ADFER - Associa^ao Portuguesa para o Desenvolvimento do Transporte Ferroviario 
ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade 

(a TECHNIP PORTUGAL e 1.° Secretario da Mesa da Assembleia Geral do ISQ) 

ASTM - American Society for Testing and Materials 

ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 
HTRI - Heat Transfer Research, Inc. 

ISA - The Instrumentation, Systems and Automation Society 
NFPA - National Fire Protection Association 
CCILF - Camara de Comercio e Industria Luso - Francesa 
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PROJECTOS RECENTES 
EM INSTALAQOES 
INDUSTRIAL 



Ano 


CLIENTE 


Descricao do Projecto 


TlPO DE 

Intervene ao 


VALOR DO 

investimento 
(Euros) 


VALOR DO 

contrato 
(Euros) 


2005/06 
(EM CURSO) 


Galp Energia - Petrogal 

Refinaria de Sines 


AUDITORIA ARMAZENAGEM DE GPL; 

ESTUDO HAZOP Unidades Fabris 


E 




180.000 


2005/06 
(EM CURSO) 


Galp Energia 

Parque de Aveiro 


Remodelacao do Sisteaaa de 
incendios 


LSTK 


1.600.000 


1.600.000 


2005/06 
(EM CURSO) 


Repsol Polimeros 

Sines 


AUMENTO DE CAPACIDADE do 

Cracker 


EPCM 


18.600.000 


1.400.000 


2005/06 
(EM CURSO) 


Repsol Polimeros 

Sines 


Power Management 


EPCM 




240.000 


2005/06 
(EM CURSO) 


Repsol Polimeros 

Sines 


ACRILATO DE BUTILO 


EPCM 




115.000 


2005 

(EM CURSO) 


Akzo Nobel Resinas 

Santo Varao 


Waste Water Treatment Plant 


EPCM 


1.000.000 


165.000 


2004/05 
(EM CURSO) 


Galp Energia - Petrogal 

Refinaria de Sines 


ARAAAZENAGEM DE BETUMES 


EPCM 


2 400 000 


330 000 


2004/05 
(EM CURSO) 


Galp Energia - Petrogal 

Perafita 


Remodelacao da Instalacao de 
Enchimento de Garrafas de GPL 


LSTK 


5.200.000 


1.300.000 


2004/05 
(EM CURSO) 


Repsol Polimeros 

Sines 


Power Plant & Utilities 


E 




830.000 


2004/05 
(EM CURSO) 


Celulose do Caiaaa 

CONSTANCIA 


DlVERSOS PROJECTOS 


E 




80.000 


2004/06 
(EM CURSO) 


TERPARQUE 

Praia da Vitoria - Acores 


Parque de Armazenagem de 
combustiveis 


E+CM 


30.000.000 


560.000 


2004/05 
(EM CURSO) 


Galp Energia - Petrogal 

Refinaria de Sines 


Revamping Hydrobon 


EPCM 


2.600.000 


560.000 


2003/05 


SONANGOL 
Luanda 


ESTUDOS DE PARQUES DE 
ARAAAZENAGEM 


E 




320.000 


2004 


QUIMIGAL / ClRES 

ESTARREJA 


ESTUDO UNIDADE DE VCM 


E 


10.000.000 


215.000 


2004 


Galp Energia - Petrogal 

Refinaria de Sines 


Nova Instalacao de Enchimento 
de Garrafas deGPL 


LSTK 


6.800.000 


*4. 560.000 



Legenda: (*) - Participacao TECHNIP PORTUGAL 
Tipo de Intervencao: E - Engenharia; P - Procura; CM - Gestao da Construcao; LSTK - Chave na AAao 
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PROJECTOS RECENTES 
EM EDIFICIOS E 
INFRAESTRUTURAS 



Ano 


CLIENTE 


Descricao do Projecto 


TlPO DE 

Intervene ao 


VALOR DO 

investimento 
(Euros) 


VALOR DO 

CONTRATO 

(tUROS) 


2005 

(EM CURSO) 


TRATOLIXO 

Trajouce 


Ampliacao do Edificio Sede 


E 




70.000 


2005 


EDP DlSTRIBUICAO 


Sub Estacao de Marvila 


E 




30.000 


(EM CURSO) 


LlSBOA 










2005 

(EM CURSO) 


EEM - Empresa de 

ELECTRICIDADE DA AAADEIRA 


Estudos de Base e Processos 
de Concurso 


E 




75.000 


2004/05 
(EM CURSO) 


QUINTAS DEOBIDOS 


Country Club - 
infraestruturas 


E 




70.000 


2004/05 
(EM CURSO) 


TRATOLIXO 

TRAJOUCE 


Diversos Projectos 


E 




160.000 


2003/05 
(EM CURSO) 


U. 1. Portugal 
Albufeira 


Ampliacao do Hotel Sheraton 


E 


4.000.000 




2003/05 
(EM CURSO) 


REFER / Consorcio 

CONSULGAL, GlBB, TECHNIP 


Eixo Ferroviario Norte Sul 

(COINA-PlNHAL NOVO) 

Coordenacao e Fiscalizacao 


CM 


30.000.000 




2004 


Camara Municipal de 
Cascais 


Estudos de Hidraulica 


E 




12.000 


2004 


EDP DlSTRIBUICAO 
LlSBOA 


Subestacao de Carnaxide 


E 


2.000.000 




2003/04 


Ferconsult 

LlSBOA 


Metro Sul do Tejo 

Alteracoes DOS Servicos 
Afectados 


E 


5.000.000 




2003 


SlFAGRI 


Quinta do Bom Sucesso 
'Golf & Country Club' - 

INFRAESTRUTURAS 


E 


6.000.000 




2003 


LABORATORIOS PFIZER 


Gestao do Projecto de 
mudanca de instalacoes 


CM 


2.500.000 





Tipo de Intervene Ao: E - Engenharia; P - Procura; CM - Gestao da Construcao; LSTK - Chave na AAao 
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